MICHAL ZIELENIEWSKI 


Doktor Medycyny, Chirurgii i Magister Akuszeryi, 
Członek nadzwyczajny Akademii Umiejętności w Krakowie, Gzłonek Tow. Przyjaciół nauk w Poznaniu, 
tudzież Towarzystw lekarskich w Warszawie, Wilnie, Charkowie i t. d, 
były Lekarz rządowy c. k. Zakładu zdrojowego w Krynicy, 


urodzony w r. 1821, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony Swietemi 
Sakramentami, zmarl dnia 16 Kwietnia 1896 r. 


W smutku pozostała rodzina Zmarłego zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 


Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w Niedzielę d. 19 Kwietnia b. r. o godz. 3 
po południu z domu pod L. 32 przy ulicy Szpitalnej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek d. 20 Kwietnia b. r. o godz. 10 rano w Kościele OO. Kapucynów. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


